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AIILight Intertrading Co.,Ltd 


Product Outdoor : Wall Lamp 







Product name : AL-OD5101/SP 


Lamp Type 

E27x2 (PAR30) ,IP65 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

W 150mm. *L 150mm. *H 316mm. 


Product name : AL-OD5102/SP 



Lamp Type 
E27(PAR30) ,IP65 
Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

W 150mm. *L 150mm. *H 261mm. 


Product name : AL-OD5111/SP 

Lamp Type 
E27x2(PAR20) ,IP65 



Color 


White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminums 

Size 

W 100mm. *L 100mm. *H 274mm. 


Product name : AL-OD5112/SP 

Lamp Type 

E27 (PAR20) ,IP65 


Color 


White /Black /Silver /Dark Grey 



Material 


: Aluminium 


• Size 


: W 100mm. *L 100mm. *H 195mm. 
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Product name : AL-OD5115/SP 


Lamp Type 
GU10x2 ,IP65 
Color 


White /Black /Silver /Dark Grey 


Material 


Aluminium 


Size 


W 100mm. *L 100mm. *H 204mm. 


Product name : AL-OD7023/SP 

Lamp Type 
PLC ,IP65 
Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 


Size 



Dia 360mm. *H 92mm. 


Product name : AL-GLOW/SP 

Lamp Type 
E27 ,IP65 
Color 

Black /Silver 

Material 

Aluminium 

Size 

W 103mm. *L 250mm. *H 110mm. 



Product name : AL-MILAN5W/SP 


Lamp Type 
LED 5W ,IP54 


Color 


Black 


Material 

Aluminium 

Size 


W 130mm. *L 180mm. *H 82.5mm. 
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Product name : AL-OD7024/SP 

Lamp Type 
PLC ,IP65 
Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


W 270mm. *L 270mm. *H 70mm. 


Product name : AL-OD7505/SP 
Lamp Type 
E27 ,IP54 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 175mm. *H 373mm. 


Product name : AL-OD7515/SP 



Lamp Type 
E27 ,IP54 
Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 175mm. *H 346mm. 


Product name 

AL-OD7507/SP 


Lamp Type 



E27 ,IP54 


Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 175mm. *H 382mm. 


Product name : AL-OD7508/SP 

Lamp Type 


E27 ,IP54 



Color 


: White /Black /Silver /Dark Grey 

• Material 

: Aluminium 

• Size 

: Dia 175mm. *H 410mm. 
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AIILight Intertrading Co.,Ltd 


Product name : AL-OD7592/SP 

Lamp Type 
E27 ,IP65 
Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 


Aluminium 


Size 


Dia 105mm. *H 323mm. 


Product name : AL-OD7596/SP 
Lamp Type 
E27 ,IP65 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 100mm. *H 327mm. 



Product name : AL-OD7550/SP 

Lamp Type 
E27 ,IP54 


Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 175mm. *H 337mm. 



Product name : AL-OD7551/SP 

Lamp Type 
E27 ,IP54 
Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 175mm. *H 337mm. 
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Product name : AL-OD7552/SP 


Lamp Type 
E27 ,IP65 
Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 150mm. *H 367mm. 


Product name : AL-OD7533/SP 



Lamp Type 
E27 ,IP65 
Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 150mm. *H 367mm. 


Product name : AL-WMD021/SP 

Lamp Type 
E27x2 (PAR20) ,IP55 



Color 


Black 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 92mm. *H 270mm. 


Product name : AL-WMD022/SP 

Lamp Type 
E27x2 (PAR30) ,IP55 


Color 



: Black 


• Material 
: Aluminium 


• Size 


: Dia 108mm. *H 300mm. 
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• Product name : AL-WMD041/SP 

• Lamp Type 

: E27x2 (PAR20) ,IP55 


• Color 


: Black 


• Material 



Aluminium 


Size 


W 86mm. *L 86mm. *H 263mm. 


Product name : AL-WMD042/SP 

Lamp Type 
E27x2 (PAR30) ,IP55 
Color 

Black 

Material 


Aluminium 



Size 


W 118mm. *L 118mm. *H 303mm. 


Product name : AL-WMS022/SP 

Lamp Type 

E27 (PAR30) ,IP55 

Color 

Black 

Material 

Aluminium 


Size 



Dia 108mm. *H 190mm. 


Product name : AL-WMS041/SP 

Lamp Type 

E27 (PAR20) ,IP55 


Color 

Black 

Material 

Aluminium 


Size 


W 86mm. *L 86mm. *H 162mm. 
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Product name : AL-WMS042/SP 


Lamp Type 

E27 (PAR30) ,IP55 

Color 

Black 

Material 

Aluminium 

Size 

W 118mm. *L 118mm. *H 200mm. 


Product name : AL-OD5001/SP 



Lamp Type 

E27 *2 (PAR20) ,IP65 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 105mm. *L 282mm. 


Product name : AL-OD5002/SP 


Lamp Type 

E27 *2 (PAR30) ,IP65 



Color 


White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 140mm. *L 346mm. 


Product name : AL-OD5004/SP 

Lamp Type 
E27 (PAR20) ,IP65 


Color 



White /Black /Silver /Dark Grey 


Material 

Aluminium 


Size 


Dia 105mm. *L 155mm. 
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• Product name : AL-OD5005/SP 

• Lamp Type 

: E27 (PAR30) ,IP65 




Color 


White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 140mm. *L 193mm. 


Product name : AL-OD5007/SP 

Lamp Type 
GU10*2 ,IP65 


Color 



White /Black /Silver /Dark Grey 


Material 

Aluminium 

Size 

Dia 105mm. *L 202mm. 


Product name : AL-RAD02*5W/SP 

Lamp Type 
LED 2*5W ,IP54 
Color 


Black /Silver 



Material 


Aluminium 


Size 


W 62mm. *L 82mm. *H 145mm. 


Product name : AL-TOUGH3W/SP 

Lamp Type 
LED 3W ,IP54 
Color 

Black /Silver 

Material 


Aluminium 



Size 


: W 65mm. *L 40mm. *H 88mm. 
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AIILight intertrading Co«,Ltd 


Product name : AL-SPIN2*3W/SP 


Lamp Type 
LED 2*3W ,IP54 


Color 


Black /Silver 
Material 


Aluminium 


Size 


W 109mm. *L 63mm. *H 173mm. 


Product name : AL-OD7027/SP 

Lamp Type 

E27,IP65 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 


Size 



W 203mm. *L 338mm. *H 130mm. 


Product name : AL-OD7028/SP 

Lamp Type 
PLC,IP65 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


W 203mm. *L 338mm. *H 77mm. 
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Product Outdoor : Inground Uplight 

• Product name : AL-IN-RLED3W/SP 

• Lamp Type 

: LED 3W ,IP67 

• Color Temp 

: Warmlight /Daylight/R G B 

• Beam Angle 

: 15 Degree /30 Degree 

• Material 


: Aluminium 


Size 


Dia 42mm. *H 63mm. 


Product name : AL-IN-SLED3W/SP 

Lamp Type 
LED 3W ,IP67 

Color Temp 

Warmlight /Daylight/R G B 
Beam Angle 
15 Degree /30 Degree 

Material 

Aluminium 


Size 



: W 42mm. *L 42mm. *H 63mm. 


• Product name : AL-IN-50 3W/SP 


Lamp Type 

: CREE LED 3W(with Eagle Rise LED 
Driver),IP67 

• Color Temp 

: Warmlight /Daylight/R G B 

• Beam Angle 
: 25 Degree 

• Material 

: Stainless Steel(Cover),Aluminium 


Size 



Dia 50mm. *H 32mm. 


Product name : AL-IN-AT1W/SP 

Lamp Type 

Philips LED 1W 120Lumen 

(with 350mA LED Driver),IP68 
Color Temp 
Warmwhite 3000k 

Beam Angle 
15 Degree /30 Degree 

Material 

Stainless Steel(Cover),Aluminium 


Size 



: Dia 42mm. *H 82mm. 
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Product name : AL-IN-CL12W/SP 


Lamp Type 

Osram LED 3*2W ,IP67 
Color Temp 

Warmwhite 3000k/RGB 

Beam Angle 
30 Degree 

Material 

Stainless Steel(Cover),Aluminium 


Size 


W 328mm. *L 63 mm. *H 65mm. 


Product name : AL-IN-F2L48W/SP 

Lamp Type 

Everlite LED 96*0.5W 
900 Lumen,IP67 

Color Temp 

Warmwhite 2700k/RGB 

Beam Angle 
100 Degree 

Material 

Stainless Steel(Cover),Aluminium 
Size 


W 1000mm. *L 56mm. *H 33mm. 



Product name : AL-INFL24W/SP 


Lamp Type 

Everlite LED 48*0.5W 

450 Lumen,IP67 

Color Temp 

Warmwhite 2700k/RGB 

Beam Angle 
100 Degree 
Material 

Stainless Steel(Cover),Aluminium 

Size 


W 500mm. *L 56mm. *H 33mm. 



Product name : AL-INMUR1-3W/SP 


Lamp Type 
LED 3W /IP67 
Color Temp 

Warmwhite 3000k /Daylight 6000k 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 58.5mm. *H 58mm. 
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Product name : AL-INMUR2-3W/SP 

Lamp Type 
LED 3W /IP67 
Color Temp 

Warmwhite 3000k /Daylight 6000k 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 58.5mm. *H 58mm. 


Product name : AL-INMUR4-3W/SP 


Lamp Type 
LED 3W /IP67 


Color Temp 

Warmwhite 3000k /Daylight 6000k 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 58.5mm. *H 58mm. 



Product name : AL-INCWW32W/SP 


Lamp Type 

CREE LED 3*2W (with Eagle Rise LED 

Driver),IP67 
Color Temp 
Warmwhite 3000k 

Beam Angle 
30 Degree 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 120mm. *H 94mm. 



Product name : AL-INFWW61W/SP 


Lamp Type 

Osram LED 6*1W (with Eagle Rise 

LED Driver),IP67 
Color Temp 
Warmwhite 3000k 

Beam Angle 
120 Degree 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 120mm. *H 70mm. 
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Product name : AL-IN100-3W/SP 


Lamp Type 

LED High Power 3W 60 Lumen 
Color Temp 


Warmwhite 3000k 


Beam Angle 
30 Degree 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 43mm. *H 64mm. 


Product name : AL-IN101-3W/SP 

Lamp Type 

LED High Power 3W 60 Lumen 


Color Temp 



Warmwhite 3000k 


Beam Angle 
30 Degree 

Material 

Aluminium 

Size 

W 43mm. *L 43mm. *H 64mm. 


Product name : AL-IN200-5W/SP 

Lamp Type 

LED High Power 5W 255 Lumen /IP67 

Color Temp 


Warmwhite 3000k 



Beam Angle 
25 Degree 
Material 
Aluminium 

Size 

Dia 110mm. *H 104mm. 


Product name : AL-IN2017W/SP 

Lamp Type 

LED High Power 7W 420 Lumen /IP67 


Color Temp 
Warmwhite 3000k 


Beam Angle 



25 Degree 


Material 

Aluminium 


Size 


Dia 130mm. *H 117mm. 
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• Product name : AL-SGR12W/SP 

• Lamp Type 

: LED 2W (with LED Driver) /IP65 

• Color Temp 

: Warmwhite 3000k 

• Material 

: Aluminium 


Size 


Dia 85mm. *H 92mm. 


Product name : AL-SGR22W/SP 

Lamp Type 

LED 2W (with LED Driver) /IP65 
Color Temp 
Warmwhite 3000k 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 85mm. *H 92mm. 



Product name : AL-IN12015W/SP 


Lamp Type 
CREE LED 15W 

(with Eagle Rise LED Driver) /IP67 

Color Temp 
Warmwhite 3000k 

Beam Angle 
23 Degree 
Material 
Aluminium 

Size 


Dia 120mm. *H 145mm. 



Product name : AL-IN9510W/SP 


Lamp Type 
CREE LED 10W 

(with Eagle Rise LED Driver) /IP67 

Color Temp 
Warmwhite 3000k 

Beam Angle 
23 Degree 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 95mm. *H 135mm. 
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Product name : AL-OD9021MR/SP 

Lamp Type 
MR16 ,GU5.3 /IP67 
Material 
Aluminium 

Size 


H 130mm. *L 130mm. *H 187mm. 


Product name : AL-OD9011MR/SP 


Lamp Type 
MR16 ,GU5.3 /IP67 
Material 
Aluminium 

Size 

Dia 129mm. *H 187mm. 


Product name : AL-INSGU10/SP 

Lamp Type 

GU10 (LED 5W ,7W) /IP67 



Material 


Stainless Steel(Cover), Aluminium 


Size 


H 110mm. *L 110mm. *H 140mm. 


Product name : AL-INGU10/SP 

Lamp Type 

GU10 (LED 5W ,7W) /IP67 


Material 

Stainless Steel(Cover),Aluminium 
Size 


Dia 119mm. *H 140mm. 


































i—130—i r 0125n 

2 ^ 


gfiOtigh t 

AIILight Intertrading Co.,Ltd 



Product Outdoor : Spot & Garden Light 


• Product name : AL-FLL200B6W/SP 


• Lamp Type 

: LED High Power 6W 470Lumen ,IP66 


• Color Temp 


: Warmwhite 3000K 





Beam Angle 
25 Degree 
Material 
Aluminium 

Size 

Dia 85mm. *H 150mm. 


Product name : AL-FLL200S6W/SP 
Lamp Type 

LED High Power 6W 470Lumen ,IP66 

Color Temp 
Warmwhite 3000K 


Beam Angle 



: 25 Degree 

• Material 

: Aluminium 

• Size 

: Dia 85mm. *H 130mm. 


• Product name : AL-FLL210B15W/SP 

• Lamp Type 

: LED High Power 15W 1340Lumen ,IP66 


Color Temp 
: Warmwhite 3000K 


Beam Angle 



: 25 Degree 


• Material 
: Aluminium 


• Size 


: Dia 125mm. *H 235mm. 
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Product name : AL-FLL210S15W/SP 
Lamp Type 

LED High Power 15W 1340Lumen ,IP66 

Color Temp 
Warmwhite 3000K 

Beam Angle 
25 Degree 

Material 

Aluminium 


Size 


Dia 125mm. *H 180mm. 


Product name : AL-FLL220B30W/SP 

Lamp Type 

LED High Power 30W 2565Lumen ,IP66 

Color Temp 
Warmwhite 3000K 

Beam Angle 
25 Degree 
Material 
Aluminium 


Size 



Dia 165mm. *H 270mm. 


Product name : AL-FLL220S30W/SP 

Lamp Type 

LED High Power 30W 2565Lumen ,IP66 


Color Temp 
Warmwhite 3000K 
Beam Angle 
25 Degree 

Material 

Aluminium 


Size 



Dia 165mm. *H 230mm. 


Product name : AL-KEEL35W/SP 

Lamp Type 

CREE LED CHIP 35W 5406Lumen ,IP65 
Color Temp 
Warmwhite 3000K 

Beam Angle 
23 Degree 

Material 

Aluminium 


Size 



: Dia 145mm. *H 205mm. 
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Product name : AL-KEES7W/SP 


Lamp Type 

CREE LED CHIP 7W 588Lumen ,IP65 
Color Temp 
Warmwhite 3000K 

Beam Angle 
23 Degree 

Material 

Glare shiled (Cover),Aluminium 
Size 


Dia 67mm. *H 175mm. 



• Product name : AL-KEEM13W/SP 

• Lamp Type 

: CREE LED CHIP 13W 1170Lumen ,IP65 


Color Temp 
: Warmwhite 3000K 

• Beam Angle 
: 23 Degree 

• Material 

: Glare shiled (Cover),Aluminium 

• Size 


: Dia 80mm. *H 205mm. 



Product name : AL-KENB7W/SP 

Lamp Type 

CREE LED CHIP 7W 722Lumen ,IP65 

Color Temp 
Warmwhite 3000K 


Beam Angle 
23 Degree 
Material 
Aluminium 

Size 

Dia 75mm. *H 141mm. 


Product name : AL-KENS7W/SP 



Lamp Type 

CREE LED CHIP 7W 722Lumen ,IP65 
Color Temp 
Warmwhite 3000K 

Beam Angle 
23 Degree 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 75mm. *H 141mm. 


Product name : AL-KEDL7W/SP 

Lamp Type 

CREE LED CHIP 7W 722Lumen ,IP65 
Color Temp 



: Warmwhite 3000K 


• Beam Angle 
: 23 Degree 

• Material 

: Aluminium 

• Size 

: Dia 75mm. *H 141mm. 
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Product name : AL-KUR6W/SP 

Lamp Type 

OSRAM LED CHIP 6W 480Lumen ,IP65 

Color Temp 
Warmwhite 3000K 

Beam Angle 
55 Degree 
Material 


Aluminium 


Size 


W 80 mm. *L 80mm. *H 70mm. 


Product name : AL-KYL6W/SP 


Lamp Type 

OSRAM LED CHIP 6W 380Lumen ,IP65 
Color Temp 
Warmwhite 3000K 

Beam Angle 
38 Degree 

Material 


Aluminium 



Size 


Dia 105mm. *H 460mm. 


Product name : AL-LEA6W/SP 

Lamp Type 

CREE LED CHIP 2x3W325Lumen ,IP65 
Color Temp 
Warmwhite 3000K 

Beam Angle 
30 Degree 

Material 

Aluminium 


Size 



Dia 60mm. *H 103mm. 


Product name : AL-GDS051/SP 


Lamp Type 
MR16/GU10 ,IP55 


Material 

Aluminium 

Size 


Dia 98mm. *H 93mm. 
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• Product name : AL-KERB/SP 


• Lamp Type 






GU10 ,IP54 


Material 

Aluminium 

Size 

Dia 68mm. *H 180mm. 


Product name : AL-NOVA5905/SP 

Lamp Type 
GU10 ,IP54 

Material 

Aluminium 

Color 


White /Black /Silver /Dark Grey 



Size 


Dia 88mm. *H 185mm. 


Product name : AL-SONICOD5931/SP 

Lamp Type 
PAR20(E27) ,IP65 


Material 

Aluminium 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 


Size 



Dia 94mm. *H 215mm. 


Product name : AL-SONICOD5933/SP 

Lamp Type 
PAR30(E27) ,IP65 


Material 

Aluminium 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Size 


Dia 140mm. *H 266mm. 



Product name : AL-SONICOD5935/SP 

Lamp Type 
PAR38(E27) ,IP65 


Material 

Aluminium 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 
Size 

Dia 185mm. *H 322mm. 
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AIILight Intertrading Co.,Ltd 


• Product name : AL-TELOD5911/SP 

• Lamp Type 

: PAR20(E27) ,IP65 

• Material 

: Aluminium 

• Color 


: White /Black /Silver /Dark Grey 




Size 


W 70mm. *L 255mm. *H 150mm. 


Product name : AL-SIGMA5903/SP 

Lamp Type 
PAR38(E27) ,IP54 


Material 

Aluminium 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 


Size 



Dia 138mm. *H 230mm. 


Product name 
AL-SIGMA5904/SP 

Lamp Type 
PAR38(E27) ,IP54 

Material 

Aluminium 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 


Size 



Dia 138mm. *H 430mm. 


Product name : AL-SPOTT5901/SP 

Lamp Type 
PAR38(E27) ,IP65 
Material 

Tempered Glass (Cover), Aluminium 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Size 


Dia 158mm. *H 265mm. 
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Product Outdoor: Steplight 









Product name 


AL-STOD6012G4/SP 

Lamp Type 

G4/IP55 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


W 82mm. *L 82mm. 



Product name : AL-STOD6014G4/SP 


Lamp Type 
tfitiaaa G4/IP55 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 95mm. 


Product name : AL-STOD6051G4/SP 
Lamp Type 
I'ltiaaa G4/IP55 



Color 


White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

W 82mm. *L 82mm. 


Product name : AL-STOD6052G4/SP 

Lamp Type 

G4/IP55 


Color 



: White /Black /Silver /Dark Grey 




Material 
: Aluminium 
• Size 


: Dia 82mm. 
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Product name : AL-ST OD6000E27/SP 

Lamp Type 
€imm E27/IP54 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


W 82mm. *L 248mm. 


Product name : AL-ST OD6001E27/SP 

Lamp Type 
€imm E27/IP54 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


W 82mm. *L 248mm. 



Product name : AL-STOD606141W/SP 


Lamp Type 
LED 4.1W/IP54 


Color Temp 

Warmwhite 3000K /Coolwhite 4000K 
Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


W 82mm. *L 248mm. 



Product name : AL-STOD606346W/SP 


Lamp Type 
LED 4.6W / IP54 


Color Temp 

Warmwhite 3000K /Coolwhite 4000K 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


W 82mm. *H 249mm. 
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• Product name : AL-STOD606541W/SP 


• Lamp Type 
















LED 4.1W/IP54 


Color Temp 

Warmwhite 3000K /Coolwhite 4000K 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

W 82mm. *H 249mm. 


Product name : AL-STOD603114W/SP 


Lamp Type 



LED 14W / IP54 


Color Temp 

Warmwhite 3000K /Coolwhite 4000K 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

W 250mm. *L 275mm. 


Product name : AL-STOD6015E27/SP 


Lamp Type 



tfimm E27/IP65 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

W 250mm. *L 275mm. 
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AIILight Intertrading Co.,Ltd 


Product Outdoor: Floodlight 





Product name : AL-FL100/SP 

Lamp Type 

LED (COB) ,6500 Lumen 
Color Temp 

Warmwhite 3000K /Daylight 6000K 

Color 

Black 

Material 

Aluminium 

Size 

W 285mm. *L 90mm. *H 290mm. 


Product name : AL-FL150/SP 



Lamp Type 

LED (COB) ,9000 Lumen 
Color Temp 

Warmwhite 3000K /Daylight 6000K 

Color 

Black 

Material 

Aluminium 

Size 

AS Drawing 

Product name : AL-FL200/SP 


Lamp Type 

LED (COB) ,9000 Lumen 



Color Temp 

Warmwhite 3000K /Daylight 6000K 
Color 

Black 

Material 

Aluminium 

Size 

AS Drawing 


Product name : AL-FL10/SP 

Lamp Type 

LED (COB) ,700 Lumen 
Color Temp 

Warmwhite 3000K /Daylight 6000K 



Material 


: Aluminium 


• Size 


: W 125mm. *L 72mm. *H 85mm. 
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• Product name : AL-FL20/SP 


• Lamp Type 

: LED (COB) ,1400 Lumen 


• Color Temp 

: Warmwhite 3000K /Daylight 6000K 



Material 


Aluminium 

Size 

W 180mm. *L 85mm. *H 140mm. 


Product name : AL-FL30/SP 

Lamp Type 

LED (COB) ,2100 Lumen 
Color Temp 

Warmwhite 3000K /Daylight 6000K 

Material 

Aluminium 


Size 



: W 225mm. *L 90mm. *H 185mm. 




Product name 
: AL-FL50/SP 

• Lamp Type 

: LED (COB) ,3500 Lumen 

• Color Temp 

: Warmwhite 3000K /Daylight 6000K 

• Material 

: Aluminium 

• Size 


: W 285mm. *L 105mm. *H 235mm. 
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Product Outdoor: Bollard 

• Product name : B0R-AD05W/SP 

• Lamp Type 

: LED5WIP54 

• Color 

: Black 

• Material 

: Aluminium 


Size 


Dia 90mm. *H 200mm. 


Product name : BOR-BD142/SP 
Lamp Type 
E27 IP55 
Color 

Black 

Material 

Aluminium 

Size 

W 150mm. L 150mm. *H 500mm. 


Product name : BOR-BD152/SP 


Lamp Type 



E27 IP65 


Color 

Black 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 175mm. *H 500mm. 


Product name : BOR-BD541/SP 
Lamp Type 
E27 IP54 
Color 

White/ Black 
Material 


Aluminium 



10QQ 


Size 


: Dia 180mm. *H 615mm. 
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Product name : BOL-142/SP 
Lamp Type 
E27 IP55 
Color 

White/ Black 
Material 
Aluminium 
Size 

W 150mm. L 150MM. *H 1000mm. 


Product name : BOL-150/SP 
Lamp Type 
E27 IP65 


Color 



White/ Black 


Material 

Aluminium 

Size 

Dia 175mm. *H 1000mm. 


Product name : BOL-152/SP 
Lamp Type 
E27 IP65 
Color 

White/ Black 
Material 
Aluminium 
Size 


Dia 175mm. *H 1000mm. 



Product name : BOL-402/SP 


• Lamp Type 

: MR16 IP55 

• Color 


: Black 
• Material 
: Aluminium 


Siz 

e 


: W 100mm. L 100MM. *H 365mm. 
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AIILight intertrading Co«,Ltd 


Pr 

oduct 

n 

ame : 

BO L-CRF5W/SP 

• Lamp Type 

: LED 5W IP54 

• Color 

: Black 


Material 


Aluminium 


Size 


W 120mm. *H 650mm. D 40MM. 


Product name : BOL-GROD7105/SP 
Lamp Type 
E27 IP54 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 175mm. *H 972mm. 



Product name : BOL-GROD7115/SP 


Lamp Type 
E27 IP54 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 175mm. *H 945mm. 


Product name : BOL-HEL5W/SP 
Lamp Type 
LED 5W IP54 


Color 



Black 


Material 

Aluminium 

Size 


W 108x108mm. *H 650mm. 
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AIILight Intertrading Co.,Ltd 


• Product name : BOL-MACOD7107/SP 

• Lamp Type 
: E27 IP65 


• Color 


White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 175mm. *H 982mm. 


Product name : BOL-MAC7108/SP 

Lamp Type 
E27 IP65 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 


Size 



Dia 175mm. *H 1000mm. 


Product name : BOL-MAGIOW/SP 
Lamp Type 
LED 10W IP54 
Color 

Black 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 210mm. *H 750mm. 


Product name : BOL-MAN3X3W/SP 



Lamp Type 
LED 3X3W IP54 
Color 

White/ Black 
Material 
Aluminium 
Size 

W 710mm. *H 650mm. D 131MM. 
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AIILight Intertrading Co«,Ltd 


Product name : BOL-NEOD7192/SP 
Lamp Type 
E27 IP65 


Color 




White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 105mm. *H 800mm. 


Product name : BOL-NEOD7196/SP 
Lamp Type 
E27 IP65 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

W 100mm. L 100mm. *H 800mm. 



Product name : BOL-POOD7150/SP 
Lamp Type 
E27 IP65 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 175mm. *H 935mm. 



Product name : BOL-POOD7151/SP 
Lamp Type 
E27 IP65 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 175mm. *H 935mm. 
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Product name : BOL-TOOD7152/SP 
Lamp Type 
E27 IP65 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


W 150mm. L 150mm. *H 1000mm 


Product name : BOL-TOOD7153/SP 


Lamp Type 
E27 IP65 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


W 150mm. L 150mm. *H 1000mm 



Product name : BOL-VL3X3W/SP 


Lamp Type 
LED 3x3W IP54 
Color 


Black 

Material 

Aluminium 

Size 


W 700mm. *H 650mm. D 120mm. 
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AIILight Intertrading Co. f Ltd 


Product Outdoor : Post Top 


Product name : PT-CNOD7203/SP 


Lamp Type 

E27(HIE-CE 70W) IP54 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 382mm. *H 3644mm. 


Product name : PT-HLOD7221/SP 



• Lamp Type 

: G12 70W IP65 

• Color 

: White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

• Material 

: Aluminium 

• Size 

: Dia 957mm. *H 4055mm. 
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AIILight Intertrading Co.,Ltd 


• Product name : PT-MRNE7222/SP 


Lamp Type 
G12 70W IP65 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Product name : PT-PIL72BT8/SP 


Lamp Type 
tflT8 IP65 



Color 


White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 187mm. *H 4415mm. 
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AIILight intertrading Co«,Ltd 


Product name : PT-RACT8X2/SP 
Lamp Type 
tf 1 T8x2 IP65 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 1000mm. *H 3500mm. 


Product name : PT-RAY7201/SP 

Lamp Type 

E27(HIE-CE 70W) IP54 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 685mm. *H 3585mm. 
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Product name : PT-ZIS25W/SP 


Lamp Type 






LUMILEDS LED 25W IP65 

Color Temp : Warmwhite 3000k 

Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 1000mm. *H 3500mm. 


Product name : PT-ZIR26W/SP 
Lamp Type 


LUMILEDS LED 26W IP65 



• Color Temp : Warmwhite 3000k 

• Color 

: White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

• Material 

: Aluminium 

• Size 

: Dia 1000mm. *H 3500mm. 
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Product name : PT-ZL-1-30W/SP 
Lamp Type 


LED 30W IP65 


Color Temp : Warmwhite 3000k 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 1000mm. *H 3500mm. 


Product name 



PT-ZL-2-30W/SP 


Lamp Type 
LED 30W x2 IP65 

Color Temp : Warmwhite 3000k 
Color 

White/ Black/ Silver/ Dark Grey 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 1000mm. *H 3500mm. 
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AIILight Intertrading Co«,Ltd 


Product Outdoor : DOWNLIGHT 


• Product name : AL-DL4001-PAR20/SP 


• Lamp Type 

: € ltia00E27 (PAR20) ,IP65 


• Color 


White /Black /Silver /Dark Grey 


Material 

Aluminium 

Size 

Dia 105mm. *H 192mm. 


Product name : AL-DL4112-PAR20/SP 


Lamp Type 

KimmE27 (PAR20) ,IP65 
Color 


White /Black /Silver /Dark Grey 



Material 


Aluminium 

Size 

W 100mm. *L 100mm. *H 205mm. 


Product name : AL-DL7312-PAR20/SP 

Lamp Type 

€immE27 (PAR20) ,IP65 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 


Aluminium 



Size 


Dia 145mm. *H 185mm. 


Product name : AL-DL7332-PAR20/SP 

Lamp Type 

€immE27 (PAR20) ,IP65 

Color 

White /Black /Silver /Dark Grey 

Material 

Aluminium 


Size 



W 135mm. *L 135mm. *H 170mm. 
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Product name : AL-DLHU-R-E27/SP 


Lamp Type 

,IP54 

Color 

Matt Black 

Material 

Aluminium 

Size 

Dia 108mm. *H 140mm. 


Product name : AL-DLHU-S-E27/SP 


Lamp Type 



?fiMa0@E27 ,IP54 


Color 

Matt Black 

Material 

Aluminium 

Size 

H 108mm. *L 108mm *H 140mm. 


Product name : AL-JA-R-ES7X2/SP 

Lamp Type 
?fitia0@E27x2 ,IP54 


Color 



Matt Black 


Material 

Aluminium 

Size 

Dia 270mm. *H 80mm. 


Product name : AL-JA-S-E27X2/SP 

Lamp Type 
?fitia0@E27x2 ,IP54 

Color 


Matt Black 



Material 


Aluminium 


Size 


H 270mm. *L 270mm. *H 80mm. 
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Product name : AL-JA-R-GU10/SP 

Lamp Type 
tfiwaaflGUlO ,IP54 

Color 

Matt Black 

Material 

Aluminium 

Size 


Dia 89mm. *H 91mm. 


Product name : AL-JA-S-GU10/SP 


Lamp Type 
tfiMaaaGUlO ,IP54 


Color 


Matt Black 


Material 

Aluminium 


Size 


H 85mm. *L 85mm. *H 90mm. 



Product name : AL-HO-GX53/SP 


• Lamp Type 
: fima00GX53,IP54 


• Color 


: Matt Black 


Material 
: Aluminium 
• Size 


: Dia 108mm. *H 60mm. 
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